als: aw Stefan Riedel 


yn obywatela miasta Krakowa, 


o długiej a dolegliwéj chorobie opatrzony śś. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 8 Maia 
i 8 l A J 


1877 roku liezac lat 24. 


— — 


Wyprowadzenie zwłok na miejce wiecznego spoczynku, nastąpi w dniu 10 Maja 1877 r. t. j we Czwartek 
o godzinie 4 po południu pod L. 70 przy ulicy św. Józefa, na które pozostała matka w raz bratem zmarłego, 


zaprasza Krewnych, Przyjaciół i szanowną Publiczność. 


Drukarnia Uniwersytecka. 


